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ASUNTO: 


RESOLUCION ADMINISTRATIVA. 


En la Ciudad de Mexicali, Baja California a los veintitres dias del 
mes de septiembre del ano dos mil dieciseis. 

VISTO para resolver dentro del Expediente Numero 02-186/2015 relative 
_II Procedimiento Administrativo de Inspeccion y Vigilancia, instruido por 
la Secretarla de Proteccion al Ambiente del Estado a la Estacion de 
Transferencia de residues solidos urbanos Xochimilco, a cargo de la 
Direccion de Servicios Publicos del Ayuntamiento de Mexicali, con 
domicilio ubicado en Calzada Hector Teran Teran sin numero, Colonia 
Xochimilco y con domicilio fiscal en Calle Zacatecana y Avenida Nochistlan 
sin numero, Colonia Ex Ejido Zacatecas ambos de la Ciudad de Mexicali, Baja 
California; se precede a dictar la siguiente Resolucion Administrativa que 
dice: 


RESULTANDO: 


1.-Que como parte del programs de inspeccion y verificacion a la 
ndustria para el ano dos mil quince, cuyo objetivo es regular las 
actividades industriales de Competencia Estatal para promover la proteccion 
ambiental en el Municipio de Mexicali, y en estricto apego a las 
disposiciones de la Ley de Proteccion al Ambiente para el Estado de Baja 
California, se incluyo a la "Estacion de transferencia de residues solidos 
urbanos Xochimilco, a cargo de la Direccion de Servicios Publicos del 
Ayuntamiento de Mexicali, con domicilio en Calzada Hector Teran Teran sin 
numero, Colonia Xochimilco de la Ciudad de Mexicali, Baja California, en el 
referido programa con la finalidad de constatar: Constatar las condiciones 

el 


ambient 


. 1 A c; 


que prevaiecen en 


sitio utilizado 


como 


estacion 


Qe 


:ansferencia de residues, a raiz del incendio ocurrido los dias 28 y 29 de 


Q€ 


20 : 


asimismo con la finalidad de investiaar 


.as 


lausas at 


rinaron 


siniestro, requerirle al personal a cargo del 


itio 




ir0S'Lilt3cio ci0- 


perltaje efectuado por la Direccion de Bombero; 


Municipal 


par-; 


prei^enj 


que 


vuelva a presentar dicha situacion. Adicionat 


ft 


estacion de transferenci; 


cuenta con 


'tlu-a. S 






' -I? 

y' _ ' Zf 

\|3 

GOBiERNO DEL ESTADO 


LIBRE Y 50BERAN0 DE 
BAJA CALIFORNIA 


OEPENDENCiA 

SECRETARIA DE PROTECCION 


AL AMBIENTE DEL ESTADO DE B.C, 

SECCION 

coordinaciQn jurIdica 


SPA-MXL-2807/20iq 

NUMERO DEL 

02-186/2016 

EXPEDIENTE 



P^gina 2 de 23 

ASUNTO: 


prevencion de incendios acordes con el tipo y volumen de residuos que 


normalmente 

se tienen 

acopiados 

en 

el predio. Ademas, constatar que a 

los 

residuos que 

llegan al 

sitio se 

les 

proporcione el manejo 

adecuado para 

una 

estacion de 

transferencia, en 

cuanto a las actividades 

y tiempos 

de 

recepcion. 

separacion 

de residuos 

reciclables, carga 

y 

transporte 

al 


relleno sanitario , todos estos supuestos en el ambito de competencia de 
_esta Secretaria de Proteccion al Ambiente del Estado de Baja California 
stablecidos en la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al 
Ambiente, Ley de Proteccion al Ambiente para el Estado de Baja California, 
Ley de Prevencion y Gestion Integral de Residuos para el Estado de Baja 
California y Normas Oficiales Mexicanas; emitiendose en fecha siete de 
marzo del ano dos mil dieciseis, el Acuerdo Inicial con numero de oficio 
SPA-MXL-0646/2016 en la que se ordena la practica de una visita de 
inspeccion a la referida empresa, radicandose al expediente numero 02- 
186/2015; habiendose originado la Orden de Visita de Inspeccion con numero 
de oficio SPA-MXL-0647/2015 de fecha siete de marzo del ano dos mil 
dieciseis. 


2.- Que con fecha veintinueve de diciembre del ano dos mil quince, 
esta Secretaria giro Orden de Recorrido, contenida en el Oficio numero SPA- 
lxL-4454/2015, bajo el expediente numero 02-186/2015, con la finalidad de 


atender un incendio que se suscito en 


Estacion de transferencia de 


residuos solidos urbanos Xochimilco, a cargo de la Direccion de Servicios 
Publicos del Ayuntamiento de Mexicali, con domicilio ubicado en Calzada 
Hector Teran Teran sin numero, Colonia Xochimilco de esta Ciudad de 
Mexicali, Baja California, asi mismo constatar las condiciones ambientales 


siniestro se debio a 


que presAalecen en el sitio, asi com.o investigar si « 
un acto intencional, por negligencia o fue accidental, lo anterior en 
virtud de que se desconoce la magnitud de la problematica ambiental que 
guards el sitio en mencion, por lo que resulto procedente realizar el 
recorrido respective, levantandose Acta Circunstanciada numero AC-02- 
018/2015 de fecha veintinueve de diciembre del ano dos mil quince, en la 
que se asienta que el area afectada con el incendio se localize en la parte 
trasera del predio, en su lado sur, donde se observa material de plastico y 
carton reducidos a cenizas, asi mismo se observaron labores de extincion de 
fuego por parte de la Cuerpo Heroico de la Direccion de Borriberos del 
Ayuntamiento de Mexicali, desconociendose como se oriaino el incendio. 
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para respaldar lo anterior se tomaron ocho fotografias del incendio 
ocurrido en las instalaciones del la Estacion de transferencia de residues 
solidos urbanos Xochiitiilco de esta Ciudad de Mexicali, Baja California, 

asi mismo el Departamento de Auditoria Ambiental, adscrito a esta 
Secretaria de Proteccion al Ambiente, se sugiere la realizacion de una 
visita de inspeccion a la citada Estacion de Transferencia. 


p 3.- Que el dia diecisiete de marzo del ano dos mil dieciseis, el ing. 
Guillermo Bernal Sanchez, se constituyo en el domicilio de la empresa ubicado en 
Ce^lssedsL Hector n?eren Teren sin nuitiero, Colonie Xocliiznilco de la Ciudad de 
Mexicali, Baja California, a efecto de practicar visita de inspeccion; por 
lo que se requirio la presencia del representante legal de la Estacion de 
transferencia de residues solidos urbanos Xochimilco; al no encontrarse 
presente, se procedio a entender la visita de inspeccion ordinaria con el 
C. Ruben Armando Celaya Carillo, quien se identifico con Credencial Federal 
Electora numero 1116630185; quien se ostento como Jefe de la Unidad de 
Transferencia, circunstancia que no justified mediante la exhibicidn de 
documento iddneo para ello; se le hizo saber al compareciente el objeto de 
la diligencia, procediendo el personal de esta Dependencia a identificarse 
olenamente a su entera satisfaccidn a traves de la exhibicidn del oficio 
^lumero SPA-MXL-0647/2016 de fecha siete de marzo del ano dos mil 
dieciseis, en el que aparece la calidad con la que se ostenta, su 
fotografia, vigencia y la autoridad que lo expide, entregando copia en el 
acto del docum.ento de identif icacidn; acto seguido se procedid a hacer 
entrega de la orden de visita de fecha siete de marzo del ano dos mil 
dieciseis, oficio SPA-MXL-0647/2016; requiriendole la designacidn de dos 


testigos de asistencia, habiendo nombrando a los CC. Jesus Gandara 
Maldonado y P.afael Lugo Hurtado, para que fungieran como tales, quienes se 
identificaron plenamente con Credencial Federal Electoral numeros 
0341024025453 y 0544056050407 respectivamente; finalmente se informd al 
compareciente su derecho de manifestarse dentro del cuerpo del Acta de 
Inspeccion numero AI-02-040/2016 _i- V ci dx con motive de la visita; o en 


su defec 


:o, 


uso del plazo de cinco (05' 


.as 


id: 


la Ley de Proteccion al Ambiente para el Estado de Baja 
empresa, para referir por escrito lo que a su derecho conn 
lo asentado en el Acta de Inspeccion de cuenta, de la 
entrega de su copia fiel y exacta al compareciente, en la 


.es que le otorga 
California a la 
^enga respecto de 
que se le hizo 


S0 


_asmarc 
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los actos, hechos u omisiones detectadas, asi como los elementos 
constitutivos de la intencionalidad o negligencia de los mismos, la cual se 
tiene por reproducida en todos y cada uno de sus aspectos, en atencion al 
Principio de Economla Procesal que rige en la Materia, quedando en poder 
del personal autorizado el original a efecto de emitir el dictamen tecnico 
correspondiente. 

4.- Que dentro del plazo de cinco (05) dias habiles concedido a la 

Estacion de transferencia de residues solidos urbanos Xochimilco, a cargo 
de la Direccion de Servicios Publicos del Ayuntamiento de Mexicali, esta 
no ejercito su derecho a desvirtuar lo asentado en el acta de inspeccion 
numero AI-02-040/2016 de lo que se dio cuenta en el acuerdo de 
emplazamiento de fecha veintisiete de abril del ano dos mil dieciseis, 
emitido con numero de oficio SPA-MXL-1245/2016. 


DEPENDENCIA 


SECCION 


NUMERO DEL OFICIO 


EXPEDIENTE 


SECRETARIA DE PROTECCION 
AL AMBIENTE DEL ESTADO DE B.C 

coordinaciOn jurIdica 

SPA-MXL-2807/201 
02-186/201 


ASUNTO; 


Pagina 4 de 23 


5.- Que con fecha veintisiete de abril del ano dos mil dieciseis, fue 
emitido el Acuerdo de Emplazamiento bajo numero de oficio SPA-MXL- 
1245/2016, a traves del cual la Secretaria de Proteccion al Ambiente 
requiere al Estacion de Transferencia de residues solidos urbanos 
Xochimilco, a cargo de la Direccion de Servicios Publicos del Ayuntamiento 
^le Mexicali la implementacion inmediata de las medidas tecnicas 
correctivas o de urgente aplicacion necesarias para cumplir con las 
disposiciones juridicas aplicables, asi como, los permisos, licencias o 
autorizaciones; concediendole un plazo de diez (10) dias habiles para 
manifestar lo que a su derecho conviniere, u ofrecer las pruebas 
necesarias a efecto de acreditar que fueron implementadas las medidas 
tecnicas dictadas en A^cuerdo de Emplazamiento; proveido que le fue 
debidamente notificado a la Direccion de Servicios Publicos Municipales el 
dia cuatro de mayo del ano dos mil dieciseis. 


Que 


dia dieciocho de mayo del ano dos mil dieciseis y dentro 
diez dias habiles, concedido para que la Estacion de 


del plazo ae 

transferencia de residues solidos urbanos Xochimilco de esta Ciudad de 
Mexicali, Baja California auditada manifestara por escrito lo que a su 
derecho convenga, en relacion con el requerimiento que se le hizo en el 

de Emplazamiento bajo oficio numero 


SPA-ICtt- 
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1245/2016, se recepciono el escrito de fecha dieciseis del mismo mes y afio, 

suscrito por el Lie. Juan Carlos Talamentes Valenzuela en su caracter de 
Director de Servicios Publicos Municipales del XXI Ayuntamiento de 
Mexicali, Baja California, en el que sustancialmente manifiesta lo 
siguiente: Se presentan las acciones que se llevaran a cabo para subsanar 
las irregularidades: 1.-Instalacion de un sistema de prevencion de 

incendios. 2.- Reduccion de los tiempos de permanencia de los residues 
__^lidos y solicita (20) veinte dlas habiles para las labores de instalacion 
de equipos contra incendios y y capacitaciones; documento que seran 
examinadas en la parte considerativa de la presente resolucion. 


Dada la exposicion efectuada y en cumplimiento de lo previsto por el articulo 183 
de la Ley de Proteccidn al Ambiente para el Estado de Baja California, resulta procedente 
dictar la presente resolucion administrativa al tenor de la siguientes consideraciones 
de derecho, y; 


CONSIDERANDO; 


I.-Que por disposicion expresa de los articulos 4, 5, 27 parrafo 
tercero, 73 fraccion XXIX-G y 124 de la Constitucion Politica de los 
^^stados Unidos Mexicanos; 1, 4, 7, 9 fraccion V y 49 fraccion III de la 

Constitucion Politica del Estado; 17 fraccion XIII y 39 fracciones IV, V, 
VI, XII, XIII, XV, XVII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXIX de la Ley Organica 
de la Administracion Publica para el Estado de Baja California; 1, 2 

I fraccion XXI, 4, 5 fraccion II, 6, 8 fracciones II, III, XVII, XXI, XXIV, 
\ XXV, XXVI, XXVII y XXXII de la Ley de Proteccion al Airibiente para el 
Estado de Baja California; 1, 2, 3, 5 fraccion II, IV, V, XI, XII y XIII, 


2 8, 2 9 V 3 0 de 1 


Lev de Prevencion y Gestion Inteqral de Residues pan 


Estado de Baja California; la Secretaria de Proteccion al Ambiente del 
Estado de Baja California es la Autoridad Administrativa competente en el 


^torio del Estado de 


R; 


Ca 1 


aiitornia, 


en materia de 


restauracion 




desarrollo 

eauilibrio 


m la entidad, 


sustentable, prevencion, preservacion ^ 
ecologico; asi como, la proteccion al ambien 
entre sus atribuciones la de garantizar el derecho de toda persona a gc 
de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar y vigilai 
cumplimiento del deber que tiene toda persona de proteger el ambler 


rg -j p 

qozar 


reiar por 


exacto cumplimiento de la Normatividad Ambiental 


_qent 
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el Estado, ya que el objeto principal de la Ley de Proteccion al Arribiente 
para el Estado de Baja California es prevenir y controlar la contaminacion 
ambiental en la entidad; asi como, regular la prevencion de la generacion, 
el aprovechamiento del valor y la gestion integral de los residues solidos 
urbanos y de manejo especial, la remediacion de suelos contaminados con 
residues, siendo sus disposiciones de orden publico e inheres social, con 

§ 1 proposito de preservar y restaurar el equilibrio ecologico y proteger 
1 ambiente y elevar la calidad de vida de los habitantes de la region, 
asi como de las futuras generaciones, considerando el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, la planificacion a largo plazo, la 
ecologia, la economia y el desarrollo; rechazando por lo tanto, el 
crecimiento economico que no respete ni promueve el equilibrio ecologico. 


II. -Que en ejercicio del derecho conferido a esta Autoridad por los 
articulos 1, 2 fraccion XX, 5 fraccion II, 8 fracciones III, XXIV, XXV, 

XXVI, XXVII, 176, 177, 178, 179 y 180, de la Ley de Proteccion Ambiente 

para el Estado de Baja California; 1, 3, 5 fraccion II y IV, 28, 2 9 y 36 

de la Ley de Prevencion y Gestion Integral de Residues para el Estado de 
Baja California; 5 fracciones I y II, 66, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97 

de la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administracion Publica 
-Jel Estado de Baja California de aplicacion supletoria; se ordeno la 
practica de una visita de inspeccion al Estacion de transferencia de 
residues solidos urbanos Xochimilco, a cargo de la Direccion de Servicios 
Publicos del Ayuntamiento de Mexicali; por lo que le fue instaurado por 
esta Secretaria de Proteccion al Ambiente del Estado el Procedimiento 
Administrative de Inspeccion y Vigilancia. 


III.- Que atendiendo al contenido 
3, 4, 5 fraccion II, 6, 8 fracciones 

XXXIII, 176, 183 y demas aplicables de 

para el Estado de Baja California; 1, 3, 
la Ley de Prevencion y Gestion Integral 
California, establecen la facultad de 


Airibiente es competente para 


de los articulos 1, 2 fraccion XX, 

III, XXIV, XXVI, XXVII, XXXII y 
la Ley de Proteccion al Ambiente 
5 fraccion II y IV, 28, 29 y 36 de 
de Residues para el Estado de Baja 
esta Secretaria de Proteccion al 
resolver el presente procedimiento 


administrative. 



conocer 
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XV. Qii0 
fraccion II, 
181, y demas 


en uso de 
8 fraccion 
relatives 


las facultades previstas en los articulos 1, 5 

III, XVII y XXIV, XXV, XXVI, 176, 177, 178, 179, 

de la Ley de Proteccion al /Imbiente para el Estado 

de Baja California, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97 de la Ley del 

Procedimiento para los Actos de la Administracion Publica del Estado de 

Baja California, de aplicacion supletoria; el personal autorizado de esta 
ecretaria el Ing. Guillermo Bernal Sanchez, estan debidamente autorizado e 
hvestido de Fe Publica por disposicion del articulo 177 de la Ley de 

Proteccion al Ambiente para el Estado de Baja California, quien realize 
visita de inspeccion ordinaria en el domicilio de la Estacion de 
transferencia de residues solidos urbanos Xochimilco, a cargo de la 
Direccion de Servicios Publicos del Ayuntamiento de Mexicali, asentando en 
el acta de inspeccion numero AI-02-040/2016 los hechos y omisiones 
advertidos durante la diligencia, siendo los siguientes: 


a) . - Se encontro la estacion de transferencia a cargo de personal de la 
Direccion de Servicios Publicos del Ayuntamiento de Mexicali operando 
normalmente. 

b) . - En el sitio se reciben unicamente camiones del servicio de 
ecoleccion domiciliaria que presta el Departamento de Limpia de dicha 
ependencia, ya que actualmente no se reciben vehiculos particulares, los 

cuales si llegan se canalizan al relleno sanitario. 

c) .- El primer paso en la operacion consiste en que los camdones depositan 
los residues solidos urbanos en una plataforma de concrete techada. 

id).- Existen dos turnos de pepenadores en la estacion, (uno en la manana y 
|otro en la tarde) que son aproximadamente 200 personas, los cuales entran 
la plataforma cuando depositan los residues y seleccionan los que tienen 
ifactibilidad de reciclarse. 


(e).- En el lado Oeste del predio los pepenadores utilizan un area para 
iefectuar la seleccion de los residues, que se clasifican por tipo, ya sea 
plastico, carton o metal, se empacan en bolsas y se almacenan en un area 
con siete contenedores que pertenecen a las dos uniones de pepenadores, 
Dara posteriormente venderse. 


f).- Los residues restante 

3. IT >3. IT 0 C i C 
1 iTsllGno 


ir 


s en la plataforma que no fueron se) 
aje se cargan a camiones de m.ayor capacidad, para su 
sanitario aue ooera la misma deoendencia municlDal, 


.eccionaaos 
utilizando 


frontales 
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g) .- En cuanto a la frecuencia con la que se estan retirando los residues, 
manifesto el compareciente que se tiene aproximadamente una semana de 
permanencia de los residues en el sitio inspeccionado, debido a que no 
cuentan con camiones suficientes para la cantidad de residues que llegan y 
porque ademas tenian un cargador averiado. 

-\)En las areas operativas de la estacion de transferencia no se tienen 
_^|istalados extintores, tampoco hay tanque para almacenamiento de agua o 
algun otro sistema para prevencion de incendios. A1 respecto manifesto el 
compareciente que cuando hay conatos de incendio se utilizan los 
cargadores frontales para verter tierra humeda en el area bajo fuego, 
observandose varies monticulos de tierra disponibles en una superficie del 
predio. 

i) .- En el lado Sur del predio, donde ocurrio el incendio se tienen 
todavia 44 pacas de plasticos, un contenedor tipo roll-off con residues de 
plastico rigido en su interior, un monticulo de recipientes de plastico, 
pacas de carton quemadas, carton suelto parcialmente quemado y una maquina 
para separacion, compactacion y empaque de residues, que sufrio danos 
parciales con el incendio. 

j) .- Segun lo informado por el compareciente, este equipo y los residues 
descritos son propiedad de la empresa Promotora Ambiental de la Laguna, 

|.A. de C.V., pero desconoce el motive por el que no los ha retirado del 
Jomicilio visitado. 


k) Con fecha 29 de Marzo de 2016 se recibio en esta Secretaria el oficio 
numero DS/1034/2016, por medio del cual la Direccion de Servicios Publicos 
del Ayuntam.iento de Mexicali da respuesta al acta de inspeccion. A1 oficio 
anexa copias de la solicitud del peritaje que le formularon a la Direccion 
de Bomberos municipal en fecha 17 de Marzo de 2016 y del Dictamen Pericial 
emitido por el H. Cuerpo de Bomberos con fecha 15 de Enero de 2016. 

l) .- De dicho dictamen se concluye que el fuego se inicio en el interior j 
de la estacion de transf erencia y que el incendio tuvo que ser provocado j 

i intencionalmente ya que no habla instalaciones electricas o de gas que /\ 

^ indiquen una falla accidental. / 


Durante el desa 
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diliaencia, el compareciente no exhibio orueba; 


acto de la diliaencia de inspeccion v conforme lo oreve 


de la Ley de Proteccion al Ambiente para e 
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le fue concedido el uso da la woz al C. Ruben Armando Celaya 
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Carillo, este manifesto textualmente lo siguiente: "Me reservo el derecho a 
manifestarine por el momento debido a que en este lugar no contamos con 
documentos para mostrar. Hariamos uso del periodo de (5) cinco dias habiles 
que nos otorgan para poder llevar la documentacion que se nos solicita". 

VI.- En tanto que en el termino (05) dias habiles concedido a la 

^stacion de transferencia de residues solidos urbanos Xochimilco, a cargo 
3 la Direccion de Servicios Publicos del Ayuntamiento de Mexicali, esta 
no ejercio su derecho a desvirtuar lo asentado en el acta de inspeccion 
numero AI-02-040/2016 , por lo que de conformidad con lo establecido en el 
articulo 50 de la Ley del Procedimiento para los Actos de Administracion 
Publica del Estado de Baja California, se le tiene por precluido su 
derecho, de lo que se deja constancia para los efectos legales a que haya 
lugar. 
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VIII.- Del Acta de Inspeccion Numero AI-02-040/2016 de fecha 
diecisiete de marzo del ano dos mil dieciseis, se desprende que la 

Estacion de transferencia de residues solidos urbanos Xochimilco, a cargo 
de la Direccion de Servicios Publicos del Ayuntamiento de Mexicali, se le 

"|ncontr6 una irregularidad de competencia estatal y que consisten en: 

^Jrregularidad observada: La estacion de transferencia de residues no 
cuenta con un sistema para prevencion de incendios, adecuado a las 
cantidades de residues y materiales combustibles que se almacenan 
norm.almente en el predio. 

Repercusion ambiental : A1 no reunirse los requisites minimos de seguridad 
para prevenir la propagacion de incendios, ocasiona que al presentarse un 
siniestro de forma fortuita o intencional se requiera invertir mayor 
tiempo y recursos para sofocarlo, lo que provoco ademius la ero.ision de hum.o 
y gases de combustion que contaminaron el aire de su entorno por un 
periodo de m.as de un dia; contraviniendo asi lo previsto por el articulo 
15 fraccion X de la Ley de Prevencion y Gestion Integral de residuos para 
Istado de Baja California. 


, 1 


IX.- Por lo que, atendiendo las disposiciones contenidas en los 
articulos 8 fraccion XXVII, y 182 de la Ley de Proteccion al Ambiente para 
el Estado de Baja California, fue emitido el Acuerdo de Emplazamiento 
contenido en el oficio numero SPA-MXL-1245/2015, de tecta veintisiete dc 


•\ 'V-~ -I 1 /-I 1 —^ yA 

iD£lx QfeX d,rivx 

iTiD X 0100 P t SC i on 


ue emitido € 

. oficio numero SPA-MXL-1245/2015, de fecha 
dos mil dieciseis, a traves del cual se 
las tecnicas correctivas. 


requirio 




ri pi 
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aplicacion, ademas de 
manifestara por escrito 
hubiese subsanado la 
adjuntando los elementos 


otorgarle (10) diez dlas habiles para que 
lo que a su derecho conviniera y en case de que 
irregularidad en que incurrio, lo informara 
de prueba que lo corroboren. 


X.- Que dentro del plazo de diez dias habiles otorgado a la Estacion 
de transferencia de residues solidos urbanos Xochimilco, a cargo de la 
xreccion de Servicios Publicos del Ayuntamiento de Mexicali, en terminos 
Wei articulo 182 de la Ley de Proteccion al Ambiente para el Estado de 
Baja California, la intervenida presento escrito en fecha dieciseis de 
mayo del aho dos mil dieciseis, suscrito por el Lie. Juan Carlos 
Talamantes Valenzuela, en su caracter de Director de Servicios Publicos 
Municipales del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, 

personalidad debidamente acreditada dentro de los autos del presente 
expediente, quien manifesto los siguiente: ". . . Anteponiendo un cordial 
saludo y en atencion al Acuerdo de Emplazamiento recibido en estas 
oficinas el pasado cuatro de mayo del aho dos mil dieciseis, con numero de 
oficio SPA-MXL-1245/2016, Expediente numero 02-186/2015, mediante el cual 
solicita en sus Acuerdos TERCERO Y CUARTO, sean implementadas medidas 
preventiva y de urgente aplicacion en la Unidad de Transferencia 

Xoxhimilco, al respecto le comento las acciones que se llevaran a cabo 
para subsanar las irregularidades: 1.- Instalacion de un sistema de 

prevencion de incendios: Esta Direccion ha solicitado el apoyo de la 
Direccion de Bomberos para ubicar los puntos donde deberan ser colocados 
Ids extintores, se cotizo un extintor unidad movil recomendados para 
Lugares que almacenan productos inflamables y se coloco un contendor de 

agua en uno de los laterales de las lineas de descarga de los residues. 

(Anexo 1). ...2,- Reduccion de los tiempos de penaanencia de los residuos 

solidos: del veintiseis de abril al tres de mayo del presente, se llevaron 
a cabo operatives para retirar 10, 000 toneladas acumuladas de residuos 

permanencia de 800 toneladas que se recolectan 
(Anexo 2) . .. .3.- Mantener las areas destinadas 

clasificacion de residuos reciclables libres de 
acumulaciones que no interfieran con las operaciones normales : el deposito 
de los materiales reciclables se encuentran frente a las lineas de 
descarga, se lles’^ara un programa de limpieza periodica para procurar 
mantener el espacio libre de acumulaciones y sin residuos organicos, para 
evitar la proliferacion de fauna nociva y males olores, asi mismo y con la 
intencion de mejorar las actividades de logistica de entrada y de salida 
de los camiones y gondolas. La Direccion de Servicios Publicos a desginado 
al funcionario Antonio Valenzuela, como encargado de la logistica de la 
pepena que se lleve a cabo dentro de las instalaciones de la Estacion de 
Transferencia Xochimilco. ...4.- Confinar los residuos queiaados generados 
en el incendio: En la parte Sur de la Unidad de Transferencia Xochimilco, 
se encuentran alqunos residuos quemados que pertenecen a la empress PAST 


solidos, reduciendo la 
diariamente a 24 horas 

para la separacion y 
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mismos que se encuentran en proceso de ser retirados y confinados, ...5.- 
Implementar un programa de prevencion de accidentes y atencion en 


contingencias : Esta Direccion ha solicitado 


apoyo de la Unidad de 


Proteccion Civil de Mexicali, a efecto de que sea disehado un programa 
interne de proteccion civil, asi como la imparticion de un curso a los 
trabajadores para atender las contingencias (Anexo 3). ...Por ultimo y 

considerando que tanto las labores de instalacion de mecanismos contra 
incendios y las capacitaciones de los programas internes de proteccion 
ivil, conlleva un proceso mas tecnico, es que tenemos a bien solicitarle 
ampliacion del plazo para el cumplimiento total de estos aspectos, 
requiriendo 20 dias habiles adiciones al termino otorgado"; adjuntando a 
dicho escrito las siguientes documentales: Copias fotostatica de la 
impresion de ocho fotografias donde seran __ colocados ~'ToV extintores; Copia 
del oficio DS/1212/2016 de fecha dieciseis de mayo del ano dos mil 
dieciseis, emitido por la Direccion de Servicios Publicos Municipales del 
XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California y por ultimo Copia del oficio 
DS/1213/2016 de fecha diecisiete de mayo del ano dos mil dieciseis, emitido 
por la Direccion de Servicios Publicos Municipales del XXI Ayuntamiento de 
Mexicali, Baja California . Escrito que se ordena agregar a los autos del 
presente expediente, para estar en condiciones de resolver lo conducente. 

XI. - Que de los hechos y omisiones advertidos en la visita de 

inspeccion se determina que la Estacion de transferencia de residues 
solidos urbanos Xochimilco, a cargo de la Direccion de Servicios Publicos 

'al Ayuntamiento de Mexicali, incurrio en incumplimientos a las medidas 
-tecnicas dictadas en fecha veintisiete de abril del ano dos mil dieciseis, 
misma que se traduce en infracciones a la Ley de Prevencion y Gestion 
Integral de Residues para el Estado de Baja California, ya que incurrio en 
la siguiente infraccion: 

Irregularidad observadarLa estacion de transferencia de residues no cuenta 
con un sistema para prevencion de incendios, adecuado a las cantidades de 
residues y materiales combustibles que se almacenan normalmente en el 

'predio. 

XII. - Que se le otorgo autorizacion condicionada en Materia de 

Impacto Ambiental a la Estacion de Transferencia de residues solidos 
urbanos Xochimilco, a cargo de la Direccion de Servicios Publicos del 
Ayuntamiento de Mexicali, para realizar la actividad relative a la 
"C^eracion de centre de recuperacion de materiales reciclables y 

transferencia de residues", en el domicilio ubicado en Calzada Hector Teran 

S/N, Colonia Xochimilco, con clave 


V 
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catastral XO-500-003, dentro de una superficie total de 3.38 hectareas, en 
la Ciudad de Mexicali, Baja California, bajo el Expediente Numero 2.3.P- 
160/2012, oficio numero SPA-MXL-820/2012 de fecha veintiuno de marzo del 
ano dos mil doce; docum.ento que se agrega a los autos del presente 
expediente para que obren como corresponda en esta Dependencia. 


XIII.- De la valoracion efectuada por esta autoridad a la documental 
pchibida por la Estacion de transferencia de residues solidos urbanos 
Xochimilco, en atencion al requerimiento contenido en el Acuerdo de 
Emplazamiento de fecha veintisiete de abril del ano dos mil dieciseis; sin 
embargo las pruebas presentadas no son suficientes para subsanar la 
irregularidad encontrada al momento de la inspeccion, toda vez no exhibe 
prueba documental que acredite que cuenta con un sistema de para 
prevencion de incendios. 


XIV.- Analizadas las constancias que integran el presente 
procedimiento administrative, esta Secretaria determina que la Estacion de 
transferencia de residues solidos urbanos Xochimilco a cargo de la 
Direccion de Servicios Publicos del Ayuntamiento de Mexicali, incurre en 
\a siguiente infraccion a la Ley de Prevencion y Gestion Integral de 
iesiduos para el Estado de Baja California: 


Que a raiz de un incendio que se suscito en las instalaciones de 
Estacion de transferencia de residues en fechas veintiocho 
veintinueve de diciembre del ano dos mil quince, el Departamento 
Auditoria Ambiental, adscrito a esta Secretaria de Proteccion 
Am.biente, acudio al sitio para llevar a cabo visita de inspecci 
que durante el desahogo de la visita se observe que no cuenta con 
sistema para prevencion de incendios, adecuado a las cantidades 
residues y materiales combustibles que se alm.acenan normalmente en 
sitio, no obstante que le fue requerido en el Resolutive QUARTO d 
Aratorizacion en Materia de Impacto Ambiental de fecha veintiuno 
marzo del ano dos mil doce, contenida en el oficio 


la 

y 

de 

al 

on, 

11 n 


i20/2012, 


expediente numero 2.3.P-160/2012, que se ha 


el Considerando XII del presente llbelo y que 
CUARTO.- Para el desarrollo de sus actividades, EL 


numero SPA- 
‘0 2r0fsiTsnci3. 
a la letra di 
PROMOVENTE, deb 


en 


:umpi 


:on las siguientes condici^ 


I. 


Debera presenter, en un 


plazo no mayor de 30 (treinta) dias habiles contados a 
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habil siauiente a la fei 




lotiticacion qe 


p 


resenue reso. 


bgu: 


:te Informacion y Documentacion, apereibida 


hacerlo la presente Resolucion quedara sin efecto : 1) Constancia 
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permiso de uso de suelo, en el cual se establezca la congruencia de la 
actividad con los lineamientos y usos de suelo destinados para la zona 
donde realiza EL PROYECTQ. 2) Una descripcion de las medidas y 
dispositivos de seguridad con que contara en el predio para prevenir y 
mitigar incendios, debiendo a su vez presentar la certificacion de 
dichas medidas y dispositivos de parte de la Direccion de Bomberos y 
Proteccion Civil de Mexicali. Y no obstante de que el Director de 
Servicios Publicos Municipales manifiesta en su escrito de fecha 
dieciseis de mayo del afio dos mil dieciseis, que ha solicitado el 
apoyo de la Direccion de Bomberos para que los asesoren en la 
instalacion de un sistema de prevencion de incendios, y de que se 
llevo a cabo un operative para retirar 10,000 (Diez mil) toneladas de 
residues acumulados, asi mismo solicitaron a la Unidad Municipal de 
Proteccion Civil la inclusion de su personal en un curso para 
posteriormente implementar un Plan de Contingencias, sin embargo a la 
fecha de la presente resolucion administrative la Dependencia 
Municipal a cargo de la estacion de transferencia, continua sin 
acreditar el cumplimiento a las medidas tecnicas regulatorias que se 
establecieron en el Acuerdo de Emplazamiento de fecha veintisiete de 
abril del presente afio, aunado a que se le otorgo un plazo adicional 
de (20) veinte dias para su cumplimiento, y dado que existe el riesgo 
inminente de que se susciten conatos de incendios por el tipo y 
cantidades de residues (papel, carton, plastico) se manejan y se 
almacenan en el sitio, con una permeancia aproximadamente de una 
semana, de acuerdo con lo manifestado por C. Ruben Armando Celaya 
Carrillo, Jefe de la Unidad de Transferencia, sin contar con ninguna 
instalacion de un sistema de prevencion de incendios suficiente para 
controlar de forma inmediata cualquier incendio, tal acontecio en 
fechas veintiocho y veintinueve de diciembre del afio dos mil quince, 
irregularidad detectada que infringe lo dispuesto por el articulo 52 
de la de Ley de Proteccion al Ambiente para el Estado de Baja 
California, asi como el precepto la 15 fracciones X y XI de la Ley 
de Prevencion y Gestion Integral de residues para el Estado de Baja 
California, por lo que resulta procedente una sancion administrativa 
consistente en una multa por la cantidad de (1,000) un mil dIas de salario 
mInimo general VIGENTE, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a 
lo solicitado en la medida tecnica de caracter regulador numero uno, se hard 


acreedoi 


a una sancion pecunxaria consistente en multa por 


cancj 


laa 


(1,000) UN MIL DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE Un Mil dias de salario 
minimo general vigente de conformidad con lo establecido en los artlculos 


D3, 


188 y 189 de la Ley de Proteccion al Ambiente para el Estadc 


B a j a C a - 
T T T Ho 


,f orni 


asi como 


-OS preceptos 32 fracc 


jey de Prevencion y Ges1 


ion II, 
_6n Intearal de Res: 


de 

r r a c c i 6 n 
para el 


ido de Baja California, 
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.o previsto por el numeral 183 
el Estado de Baja California, s 


; la uey de Proteccion ai 
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MED IDAS TECNICAS DE CARACTER REGULADOR, CORRECTIVO Y DE IMPEmTIVA 
APLICACION: 


1. - La Dependencia Municipal a cargo de la unidad de transferencia debera 
efectuar la instalacion de un sistema para prevencion de incendios, 
suficiente para controlar de forma inmediata cualquier conato de incendio 
:ue se presente y aprobado por la Direccion de Bomberos del Ayuntamiento 

k G Mexicali. Se le otorga un plazo de (30) treinta dias habiles para su 
cumplimiento. 

2. - Considerando que los residues solidos urbanos que se reciben en la 
unidad constantemente se estan acumulando, debera reducir los tiempos de 
permanencia incrementando el numero de unidades de transporte o la 
frecuencia de viajes al relleno sanitario, incrementando las horas de 
trabajo de los cargadores frontales o implementando las modificaciones en 
la logistica de operaciones que sean necesarias para que el sitio funcione 
realmente como una estacion de transferencia, donde los residuos que 
entran salgan el mismo dia con destine al relleno sanitario. Se le otorga 
un plazo de (15) quince dias habiles para su cumplimiento. 

MEDIDAS TECNICAS DE CARACTER PREVENTIVO Y DE CONSTANTE APLICACION: 


i.-Se deberan mantener las areas destinadas a la separacion y 
ilasificacion de residuos reciclables libres de acumulaciones para que no 
interfieran con las operaciones normales que se deben llevar a cabo en la 
estacion de transferencia y mantenerlas sin residuos organicos, para 
evitar la proliferacion de fauna noclva y la generacion de malos olores. 


2.- Debera enviar a confinamiento al relleno sanitario todos los residuos 
quemados que se generaron en el incendio y que aun permanecen en el lado 
sur del predio de la estacion de transferencia. Se le otorga un plazo de 
(15) quince dias habiles para su ciamplimiento. 

I 3.- Debera implementar un programa de prevencion de accidentes y atencion 
I de contingencias, que permita al personal de la unidad de transferencia 
I hacer frente a siniestros de manera oportuna, para disminuir la emision de 

I contaminantes al medio ambiente. Se le otorga un plazo de (30) treinta 
1 dias habiles para su cumplimiento. 


(3 0 


XV.- Atendiendo a lo 
la Ley de Proteccion a 


dispuesto por los articulos 1 
1 xAmbiente para el Estado de 


8/ fraccion II, 188 
Baja California, y 


considerando la gravedad de las infracciones cometidas por la Estacion de 


solidos urbanos Xochimilco, 
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Direccion de Servicios Publicos del Ayuntamiento de Mexicali las cuales se 
desprenden de los hechos y omisiones que quedaron asentados en el acta de 
inspeccion numero AI-02-040/2016 transcritos en los considerandos IV, VIII 
y XIV de la presente resolucion; dado que la Estacion de Transferencia de 
residues solidos urbanos Xochimilco, a cargo de la Direccion de Servicios 
Publicos del Ayuntamiento de Mexicali, ocasiona una irregularidad de 
ompetencia estatal, (provocando una alteracion en las condiciones 

i 

aturales del aire, el cual debe ser satisfactorio para el bienestar de la 
poblacion y el equilibrio ecologico, contribuyendo en detrimento del medio 
ambiente con posibles repercusiones a la salud publica, por la falta de un 
sistema para prevencion de incendios, suficiente para controlar de forma 
inmediata cualquier conato de incendio que se presente, toda vez que 
existe el riesgo inminente de que se susciten conatos de incendios por el 
tipo y cantidades de residues (papel, carton, plastico) se manejan y se 
almacenan en el sitio, con una permeancia aproximadamente de una semana, 
mismo que le fue requerido en su autorizacion en materia de impacto de 
fecha veintiuno de marzo del ano dos mil doce; cont raviniendo asi lo 
previsto por el articulo 52 de la Ley de Proteccion al Ambiente para el 
Estado de Baja California; y 15 fraccion X de la Ley de Prevencion y 
estion Integral de Residues para el Estado de Baja California. 

En cuanto a las condiciones economicas de la empresa infractora en 

donde se considera la actividad que realiza consistente en la "C^eracion 
de centre de recuperacion de materiales reciclables y transferencia de 

residues", en un predio con una superficie total de una hectarea (3.38 
hectareas) , y cuenta con el apoyo de veinticinco em.pleados para realizar 
su actividad; elem.eRtos suficientes para proceder en contra de la Estacion 
de Transferencia de residues solidos urbanos Xochimilco, a cargo de la 
Direccion de Servicios Publicos del Ayuntamiento de Mexicaliy con 
fundamento en los articulos 2 fraccion XI, 5 fraccion II, 8 fracciones 
XXV, 187 fraccion II, 188 de la Ley de Proteccion al Ambiente para el 
Estado de Baja California y 51 del Codigo Fiscal del Estado, a la 
imposicion de una sancion administrativa consistente en una multa que en 
total as deride a (1,000) UN MIL DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE, 
para quedar de la siguiente manera: 


1 . - 


Por contravenir lo dispuesto por el articulo 52 de la Ley de 
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Proteccion al Jtaibiente para el Estado de Baja California, y no contar con 
un sistema para prevencion de incendios, suficiente para controlar de 
forma inmediata cualquier conato de incendio que se presente, por las 
grandes cantidad de residues que se manejan y se almacena en un tiempo 
aproximado de una semana, se impone una sancion equivalente a (1,000) Un 
dias de salario minimo general vigente. 


XIX.- POR LO ANTES EXPUESTO, LOS FIRMANTES AL CALCE DEL PRESENTE PARRAFO, TURNAMOS 


. V SIGUIENTE RESOLUCION ADMINISTRATIVA RECAIDA AL EXPEDIENTE NUMERO 02-153/2016 , CON MOTIVO 
^»,L ACTA DE INSPECCION NOMERO AI-02-040/2016 DE FECHA DIECISIETE DE MARZO DEL AfiO DOS MIL 
DIECISfilS. 


CUENTA: 

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECISEIS, EL C. ASESOR JURIDICO DA CUENTA A LA 
C. SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO, DEL ACTA DE INSPECCION 
NUMERO AI-02-040/2016 , LEVANTADA EN FECHA DIECISIETE DE MARZO DEL aRO DOS MIL 
diecis6is, en LAS INSTALACIONES DE LA Estacion de Transferencia de residues 
solidos urbanos Xochlmllco, a cargo de la Direccion de Servicios Publicos 
del Ayuntamiento de Mexicali , POR EL PERSONAL AUTORIZADO DE ESTA SECRETARIA 
DE PROTECCI6 n al AMBIENTE DEL ESTADO, EN CUMPLIMENTO DE LA ORDEN DE VISITA 
I : INSPECCION CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERO SPA-MXL-647/2016 , DE FECHA 
^SIETE DE MARZO DEL REFERIDO ANO, DE CONFORMIDAD CON EL ESTADO PROCESAL 
ADMINISTRATIVO QUE GUARDAN L0Q^'"AI)T0S DEL EXPEDIENTE NUMERO 02-186/2016, 
CON EL DICTAMEN TECNICO RENDICfb POR\eL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA AMBIENTAL 
Y CON LA RESOLUCION ADMINI 
CONSTE. 
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ASESOR JURIDICO 


For todo lo aqui expuesto y con fundamento en los articulos 1, 4, 14, 16, 

25, 27 parrafo tercero, 73 fraccion XXIX-G y 124 de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 4, 7, 9 fraccion V, 4 9 

fraccion III de la Constitucion Politica del Estado; 8, 17 fraccion XIII, 

39 fracciones IV, V, VI, XII, XIII, XV, XVII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXIX 
’ XXX de la Ley Organica de la Administracion Piiblica del Estado de Baja 
California; 1 fracciones I, IV, V, VII, X, 2 fraccion XX, 4, 5 fraccion 

II, 6, 8 fracciones III, IV, XIV, XV, XVII, XXI XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXXII, XXXIV, 14, 41, 42, 44, 52, 90, 91 fraccion II, 93, 97, 98 
fracciones I y II, 99 fracciones V y VI, 110, 112 fracciones II, III, V, 
XIII, XIV, XV, XVI, 115 fracciones I, II III, IV, V, VI, 125 fracciones I, 
II III, IV, V, VI, VII, 127 fracciones I, II III, 128, 130 fracciones I, 
II, III, IV, V, VI, 133, 135, 138, 152, 153, 157, 167, 168, 170, 176, 177, 

178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones I, II y III, 
188, 190, 191, 191 BIS, 192, 204 BIS 1 parrafo quinto, 204 3 parrafo 
primero, 204 4, 207, 208, tercero y octavo transitorios de la Ley de 

Proteccion al Ambiente para el Estado de Baja California, reformada segiin 
decreto niimero 252, publicado en el Periodico Oficial del Estado de Baja 
California numero 28 en fecha doce de junio del afio dos mil quince, Tomo 
CXXII; 17 fraccion XVII y 39 de la Ley Organica de la Administracion 
Publica del Estado publicada el dia 30 de noviembre de 2001 en el Periodico 

ificial del Estado; 1, 2, 3, 4 fracciones III y VII, 5 fracciones II, IV, 

I, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, 9 BIS, 9 BIS 4, 9 BIS 5, 10, 11, 12, 13, 

13 BIS, 13 BIS 1, 13 BIS 2, 13 BIS 3 fracciones, 14, 14 BIS, 14 BIS 1, 15 
fraccion X, 15 BIS, 15 BIS 3, 15 BIS 4, 26, 28, 29, 31, 32 fraccion II, 33 

fraccion III, 36, 37, 38 y transitorio primero y segundo de la Ley de 

Prevencion y Gestion Integral de Residues para el Estado de Baja 

California, reformada segun decreto numero 253, ptiblicado en el Periodico 
Oficial del Estado de Baja California numero 28 en fecha doce de junio del 

ano dos mil quince, Tomo CXXII; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 52, 54, 

55, 56, 59, 77, 80, 86, 88, 124, 125, 126 y 127 de la Ley del 

Procedimiento para los Actos de la Administracion Publica del Estado de 
Baja California de aplicacion supletoria; 51 del Codigo Fiscal del Estado, 
y demas relatives y aplicables de la Ley de Ingresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal correspondiente; articulos 6 y 7 fraccion XIV del 
Reglamento Interne de la Secretaria de Proteccion al Ambiente del Estado 
de Baja California; procede a resolver y; 


f 

/ 


RESUELVE 


PRIMERO.- De la visita de inspeccion practicada a la Estacion de 

Tr an s f er encia d-e r©sid.uo s solidos urbanos Xochimilco, a cargo de la 
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ASUNTO: 

Direccion de Servicios Publicos del Ayuntamiento de Mexicali, con 

domicilio ubicado en Calzada Hector Teran Teran sin numero, Colonia 
Xochimilco y con domicilio fiscal en Calle Zacatecana y Avenida Nochistlan 
sin numero, Colonia Ex Ejido Zacatecas ambos de la Ciudad de Mexicali Baja 
California, se desprende que incurrio en una irregularidades ecologica de 
competencia estatal; ya que infringe lo establecido en el articulo 52 de 
la Ley de Proteccion al Ambiente para el Estado de Baja California y 

^brecepto 15 fraccion X de la Ley de Prevencion y Gestion Integral de 
Residues para el Estado de Baja California, misma que no fue desvirtuada, 
ni subsanada hasta este momento, no obstante el plazo adicional otorgado de 
(20) veinte dias habiles, toda vez que a la fecha de la presente resolucion 
administrativa, continua sin contar con ningun sistema de prevencion de 
incendios suficiente para controlar de forma inmediata cualquier incendio, 
ya que existe el riesgo inminente de que se susciten conatos de incendios 
por el tipo y cantidades de residues (papel, carton, plastico, etc.) se 

manejan y se almacenan en el sitio, con una permeancia aproximadamente de 

una semana. 
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SEGUNDO.- Razon por la cual debera dar cumplimiento a las medidas 
becnicas senaladas en el Considerando XIV y en los plazos establecidos, los 
que iniciaran a contar a partir del dia habil siguiente de su notificacion, 
siendo las que a continuacion se enlistan: 


MEDIDAS TECNICAS DE CARACTER REGULADOR, CORRECTIVO Y DE IMPERATIVA 
APLICACION: 

1.- La Dependencia Municipal a cargo de la unidad de transferencia debera 
efectuar la instalacion de un sistema para prevencion de incendios, 
suficiente para controlar de forma inmediata cualquier conato de incendio 
que se presente y aprobado por la Direccion de Bomberos del Ayuntamiento 

de Mexicali. Se le otorga un plazo de (30) treinta dias habiles para sti 
cumplimiento. 


lonsiderando que los residues solidos urbanos 
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realmente como una estacion de transferencia, donde los residues que 
entran salgan el mismo dia con destine al relleno sanitario. Se le otorga 
un plazo de (15) quince dias habiles para su cumplimiento. 

MEDIDAS TECNICAS DE CARACTER PREVENTIVO Y DE CONSTANTS APLICACION: 

1. -Se deberan mantener las areas destinadas a la separacion y 
clasificacion de residues reciclables libres de acumulaciones para que no 

fcnterfieran con las operaciones normales que se deben llevar a cabo en la 
Estacion de transferencia y mantenerlas sin residues organicos, para 
evitar la proliferacion de fauna nociva y la generacion de malos olores. 

2. - Debera enviar a confinamiento al relleno sanitario todos los residues 
quemados que se generaron en el incendio y que aun permanecen en el lado 
sur del predio de la estacion de transferencia. Se le otorga un plazo de 
(15) quince dias habiles para su cumplimiento. 

3. - Debera implementar un programa de prevencion de accidentes y atencion 
de contingencias, que permita al personal de la unidad de transferencia 
hacer frente a siniestros de manera oportuna, para disminuir la emision de 
contaminantes al medio ambiente. Se le otorga un plazo de (30) treinta 
dias hMjiles para su cumplimiento. 


TERCERO.- En virtud de la irregularidad en que incurrio y atendiendo 
los razonamientos expuestos en el Considerando XIV de este mismo 
proveldo, se impone a la Estacion de Transferencia de residues solidos 
urbanos Xochimilco, a cargo de la Direccion de Servicios Publicos del 
Ayuntamiento de Mexicali, una multa total por el equivalente a (1,000) UN 
MIL DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE, por lo cual se ordena girar 
atento oficio al C. Recaudador de Rentas del Estado para que proceda a 
hacer efectiva su ejecucion, debiendo la empresa auditada exhibir el 
comprobante de page relative en un plazo de (05) cinco dias habiles. 


CUARTO.- En relacion al escrito presentado por la Lie. Juan Carlos 
Talamantes Valenzuela en su caracter de Director de Serv^icios Publicos 
Municipales del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, el dia 
dieciocho de mavo del ano en curso, ante esta autoridad, se le tiene oor 
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digasele que dicho plazo le fue otorgado en lo economico, mismo que empezo 
a correr al dia habil siguiente de su presentacion, mismo que ferxecio el 
dia quiPxCe de junio del ano dos mil dieciseis. 


QUINTO.- Se faculta y comisiona al personal debidamente autorizado de 
esta Secretaria, para que transcurrido que sea, el plazo concedido en la 
presente resolucion para el cumplimiento de las medidas tecnicas 
Lmpuestas, se constituyan en el domicilio de la auditada y corroboren su 
fcumplimiento, debiendo levantar acta circunstanciada de todo lo acontecido 
durante la visita. En su oportunidad, emitase la orden de visita de 
verificacion respectiva. 


SEXTO.- Se le apercibe a la inspeccionada que en caso de 
incumplimiento a lo dispuesto por esta autoridad en la presente Resolucion 
Administrativa, le seran aplicadas las sanciones administrativas 
consistente en (1,000) UN MIL DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE 

establecida en el artlculo 187 fraccion II, en relacion con los preceptos 
183, 188 y 189 de la Ley de Proteccion al Ambiente para el Estado de Baja 
California, asi como los preceptos 32 fraccion II, 33 fraccion III de la 
Ley de Prevencion y Gestion Integral de Residues para el Estado de Baja 
California. 


SEPTIMO.- Remitase copia de la presente Resolucion Administrativa al 
Departamento de Analisis Ambiental, de esta Secretaria de Proteccion al 
Airibiente del Estado de Baja California, para que tome conocimiento del 
asunto y realice lo conducente dentro de las facultades que le confiere la 
Ley. 


OCTAVO. 
Xochimilco, 


La Estacion de Transferencia de residues solidos urbanos 
cargo de la Direccion de Servicios Publicos del Ayuntamiento 


de Mexicali debera informar dentro de los (5) cinco dias habiles siguientes 
al vencimiento de los plazos que le fueron otorgados para subsanar las 
def iclexocias o irregularidades ecologicas que le fueron detectadas. 
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California. 


NOVENO.- En virtud de que los actos administrativos son autonomos e 
independientes SE ORDENA DAR FOR CONCLDIDO EL PRESENTE ASUNTO y archivar el 
expedients respective previa anotacidn en el libro de registro respective, 
lo anterior sin perjuicio de las facultades de inspeccion y vigilancia que 
oportunamente ejerza esta Secretaria de Proteccidn al Ambiente del Estado y 
l-afi dispos' cAones contenidas en i.a Ley de Proteccidn al Ambiente para el 
Estado de Baja California. 


DECIMO.- De conformidau con el arLiculo 192 de la Ley de Proteccion al 
Ambiente para el Estado de Baja California, la presente resolucion 
administrativa podra ser impugnada mediante el recurso de revocacion, 
dentro de los (15) quince dias h^biles siguientes a la fecha de su 

notificacion. 

DECIMO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 24 
fraccion VIII, 27 fraccion I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn Publica para el Estado de Baja California, Publicada en el 
^eriodico Oficial del Estado el dia primero del mes de octubre del ano dos 
Piil diez, en relacion con el articulo 166 fraccion II de la Ley de 

Proteccion al Ainbiente para el Estado de Baja California, la informacibn 

del presente Procedimiento Administrative se considers reservada, hasta en 
tanto se concluya dicho procedimiento. 

Asi mismo en cumplimiento a lo establecido por los articupOs 3, 6 fraccion 
II y 11 fracciones XXV y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacibn Publica para el Estado de Baja California, digasele al 
inspeccionado que el presente Procedimiento Administrative estara a 
disposicibn del publico para su consulta cuando asi lo soliciten, una vez 
que este haya concluido; asi tambien de conformidad con lo establecido en 
el precepto 36 de la ley anteriormente invocada, se hace de su conocimiento 
|el derecho que le asiste a oponerse a la publicacibn de sus dates 
Ipersonales, debiendo manifestar su oposicibn hasta antes de que se concluya 
el procedimiento administrative; en el entendido que a falta de 
conocimiento expreso, implica su oposicibn a la publicacibn de sus dates 
personates. 
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DECIMO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE personalmente la presente resolucion a la 

Estacion de Transferencia de residues solidos urbanos Xochimilco, a cargo 
de la Direccion de Servicios Piiblicos del Ayuntamiento de Mexicali, por 

conducto de su representante y/o apoderado legal, haciendole saber que los 
autos del presente expediente estaran disponibles para su consulta en dlas 
y horas habiles en las oficinas de la Secretarla de Proteccion al Ambiente 
^el Estado, sito en Boulevard Benito Juarez y L. Montejano Numero 1, Colonia Cantu de 
Ciudad de Mexicali, Baja California, conforme a lo preve el articulo 7 
fraccion II de la Ley del Procedimiento para los Actos de la 
Administracion Publica del Estado de Baja California y precepto 204 BIS I 
parrafo primero de la Ley de Proteccion al Ambiente para el Estado de Baja 
California. 

Asi administrativamente lo resolvio y firma la C. Secretaria de Proteccion 
al Ambiente del Estado de Baja California, Biol. Thelma Rosa Castaneda 
Custodia en la Ciudad de Mexicali, Baja California; a los veintitres dias 
del mes de marzo del ano dos mil dieciseis de conformidad con lo 
establecido en articulos 6 y 7 fraccion XIV del Reglamento Interno de la 
Secretaria de Proteccion al Ambiente del Estado de Baja California. 





BIOL. THELMA CUSTODIA 

SECRETARIA DE fROTECCION AL AMBIENTE 
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